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Lublin, dnia 30 grudnia 4960 r. 


DZIENNIK URZĘDOWY | 
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 


w LUBLINIE 


Nr 9* 


TRESC 


y \ \ 
¡L PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE 
Poz. : 
64. Uchwała Nr 19 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lu- 
blinie z dnia 12 listopada 1960 r. w sprawie ustalenia 
terenowego płanu gospodarczego i budżetu zbiorczego 
województwa lubelskiego na 1961 r. . 
. Uchwała Nr 271 Prezydium Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Lublinie z dnia 29 listopada 1960 r. w spra 
| wie organizacji przyjmowania i rozpatryw ania skarg 
i wniosków. 


66. Wytyczne Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Lublinie z dnia 29 listopada 1960 r. w sprawie 
zasad organizowania spółek wodnych dla budowy 
urządzeń zaopatrywania w wodę ludności wsi. 
Decyzja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszka- 
niowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lu- 
blinie z dnia 12 listopada 1960 r. w sprawie zatwier- 
dzenia planu podziału tereaów budownictwa jednoro- 
dzinnego Lublin — Dziesiąta. : 


67. 


* ostatni numer w roku 1960. 


Xo A Be et — 


Poz. 64 


E UCHWALA NR 19 
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W LUBLINIE 


- z dnia 12 listopada 1960 r. 
w sprawie ustalenia terenowego płanu gospodarczego i bud- 


żetu zbiorczego województwa lubelskiego na 1961 r. 


Na podstawie art. 10, 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodowych (Dz. Ust. Nr 5, poz. 16) 
art, 3 ust. 2 i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1960 r. 
O prawie budżetowym (Dz. Ust. Nr 45, poz. 221) oraz art. 9 
Ust, 2 ustawy z dmia 1 lipca 1958 r. o dochodach rad 
narodowych (Dz. Ust. Nr 44, poz. 214), uchwały Nr 192/60 
Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. o opracowaniu 
Narodowego Planu Gospodarczego, budżetu Państwa, te- 
renowych planów gospodarczych i budżetów na 1961 r. — 
Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie na wniosek Pre- 
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po zapoznaniu się 
Zz opinią resortów i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu 
i Planu Gospodarczego, uchwala co następuje: 


e $ 1. 

1. Zatwierdza sie przediozony przez Prezydium Woje- 
Wódzkiej Rady Narodowej terenowy plan gospodarczy 
województwa lubelskiego na rok 1961 w zakresie: 

Przemysłu terenowego 

Rolnictiwia 

Leśnictwa 

Transportu 

Obrotu towarowego 
~ Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 

Urządzeń socjalnych i kulturalnych 

Inwestycji 

Budownictwa 

2. Ustala się dochody i wydatki zbiorczego budżetu 
Województwa lubelskiego na 1961 r. w wysokości 2.643.412 

s. zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

3. Ustala się ilość etatów osobowych organów admini- 
Stracji publicznej (dział 11): 
| | — w budżecie jednostkowym wojewódzkim na 940 1, 

— w zbiorczym budżecie województwa na 6329 1/, 


$ § 2. 
Ustala się dochody i wydatki jednostkowego budżetu 
wojewódzkiego w wysokości: 
— dochody —. 807.071.400 zł 
— wydatki 807.071.400 z1 
zgódnie z załącznikami Nr 2, 2a; 2b. 


§ 3. 

Ustala się udział własny budżetu jednostkowego woje- 
| Wódzkiego w niektórych podatkach i opłatach przypada- 
jących na rzecz powiatowych rad narodowych i rad 

narodowych miast stanowiących powiaty, zgodnie Z za- 
łącznikiem Nr 3. 


i § 4. 
- W oparciu o art. 39 ust. 3 prawa budżetowego oraz celem 
| usprawnienia działalności gospodarki finansowej upoważ- 
- nia się Prezydium WRN do dokonywania przeniesień kre- 


p 


2. Zobowiązuje się Prezydium WRN do przedłożenia a 
zmian, o których mowa w ust. 1 Wojewódzkiej Radzie RY 
Narodowej na najbliższej sesji do zatwierdzenia. 2 
£ ‘po 
z § 6. AC 


| wych i miejskich (miast stanowiących powiaty) rad naro- ` 


dytów międzygczęściami i działami w budżecie jednostko- 


wym wojewódzkim po uzgodnieniu zmian z Komisją. 
Budżetu i Planu Gospodarczego WRN, / | 
§ 5. 
1. Upoważnia się Prezydium Wojewódzkiej Rady Na- 


rodowej do wprowadzenia w terenawym planie gospodar- 
czym i w budżecie zbiorczym województwa lubelskiego 
na rok 1961 zmian wynikających z korekty terenowego - 
planu gospodarczego i budżetu dokońanej przez. Radę = 
Ministrow. z 


Ustala się stały zapas środków pieniężnych budżetu 
jednostkowego wojewódzkiego na rok 1961 w wysokości = 
50/0 wydatków budżetu. ý i ea 


ST OLI. 

Zobowiązuje się Prezydium WRN do wystąpienia do 5 
Rady Minisrów z gruntownie i wszechstronnie uzasadnio- ~ 
nym wnioskiem przeciwko zamierzonemu przez władze » 0° 
centralne skresleniu wydatków względnie podwyższenia 
dochodów zaplanowanych na rok 1961, a mi szczególności - 
w zakresie rolnictwa — zł 9.580 tys. w tym 4.378 tys. zk 
dotacji na działalność naukowo-doświadczalną Zakładów 
Doświadczalnych w Końskowoli. 

W zakresie oświaty — zł 12.400 tys. w tym 9.400 tys. zł 3 
z tytułu zamierzonego obniżenia. wydatków na szkoly, > 
podstawowe i zł. 2.940 tys. zł na szkoły przysposobienia | ae 
rolniczego. RCA 

W zakresie kultury — 5.000 tys. zł z tytułu obniżenia do- 
tacji dla Fifharmonii, teatrów, operetki i kin. E 


en 3 ne 


Zatwierdza się przedłożony aneks stanowiący załącznik f 
do niniejszej uchwały jako zgłoszenie dodatkowe do bud- = 
zetu wojew. lubelskiego na rok 1961 na kwotę: w docho- — 
dach zł 95.974 tys. zł w wydatkach 92.874 tys. zł i zobowią- 


zuje się Prezydium WRN do wystąpienia do Min. Finansów. 
$ 9. Ae 


Zobowiązuje się Prezydium WRN oraz prezydia powiato- 2. 


tę 
+ 


pi 
p 
Vy 


dowych do zwrócenia szczególniejszej uwagi na problemo- 
we zagadnienia gospodarcze terenu i do analizowania reali- 
zacji tych zagadnień w ciągu 1961 r. y : EAC REN 
W toku realizacji zadań w 1961 r. w poszczególnych 
działach gospodarczych należy zwrócić specjalną uwagę, 1 
między, innymi, na niżej wymienione zagadnienia gospo- , 
darcze przy przestrzeganiu następujących zasad: Ki 
W zakresie przemysłu = Pa 
1. systematycznie usprawniać organizację pracy w przed- ; 
siębiorstwach przemysłu terenowego oraz wprowadzać GG. 53 
nich i rozszerzać najnowsze zdobycze techniki, ¡ESA 
2. rozwijać usilnie produkcje przemysłu máterialów 
budowlanych we wszystkich pionach ze szczególnym zwró- 
ceniem uwagi na produkcję materiałów miejscowego po- 
chodzenia, . : . p~ 


bi eo 


Nr 9 poz, 64 


z 


3. zwiększyć wydatnie prollukcję eksportową po uzgod- 
nieniu jej asortymentu z branżowymi centralami handlu 
zagranicznego, przy uwzględnieniu zasobów terenu oraz 
zasady opłacalności, 

4. dążyć do osiągnięcia poważnego rozwoju wszelkiego 
. rodzaju usług dla ludności, zwłaszcza usług wi zakresie 
urządzeń elektro i radiotechnicznych, naprawy rQżnego 

rodzaju artykułów gospodarstwa domowego, oraz usług 
' w zakresie urządzeń gosp. rolnego. 


W zakresie rolnictwa 


1. dążyć do utworzenia z gospodarstw indywidualnych 
i spółdzielczych sieci gospodarstw reprodukcyjnych w takich 
rozmiarach, jakie zapewniłyby pełne pokrycie zapotrzebo- 
"wania na nasiona oraz pi sa ca pewnej rezerwy 
nasion, * 

2. zabezpieczyć w gospodarstwach państwowych poza 
produkcją nasienną w stopniu oryginałów — również 
i i pierwszych odsiewów, celem umożliwienia GE) wiy- 
miany nasion zbóż, 


. 8. dążyć do zwiększenia pogłowia zwierząt Spolare 
skich, zwiaszcza pogłowia bydła i trzody chlewnej, przy 
czym w zakresie hodowli trzody chlewnej szczególną 
uwagę zwrócić na przyśpieszenie rotacji tyezu, 
4. dążyć do poprawy bilansu paszowego w drodze 
maksymalnego zwiększenia pasz z produkcji własnej gos- 
podarstw, m. in. przez wydatne zwiększenie powierzchni 
_ uprawy kukurydzy oraz powierzchni roślin poplonowych 
na paszę zieloną i kiszonki, 
5+ zapewnić pełną realizację programu rzeczowego usta- 
lonego dla robót wodno-melioracyjnych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na zagadnienie kształtowania się ko- 
sztów własnych robót melioracyinych, jak i kosztów kon- 
serwacji urządzeń melioracyjnych oraz na wzmożenie pie- 
- Megnacji użytków zielonych, 


6. pobudzać intensywnie inicjatywę społeczną w zakresie 
organizowania kółek rolniczych, systematycznie współdzia- 
dać z tymi organizacjami w szczególności w kierunku 
pomnażania i właściwego 'wykorzystania Funduszu Rozwoju 
Rolnictwa-— na wzmożenie tempa mechanizacji rolnictwa, 
- budowę zaplecza technicznego, agronomówek itp. cele oraz 
udzielać im jak najdalej idącej fachowej pomocy, 

T. "wzmóc akcję zalesiania nieużytków rolnych, zadrze- 
wiania dróg i sadów oraz wizmöc ochronę zwierzyny łownej, 


= W zakresie transportu i łączności 


E 1. udzielać pomocy finansowej i organizacyjnej akcji 
czynów drogowych oraz dążyć do wykorzystania materiałów 
‘a - miejscowych do budowy dróg lokalnych, 


92 usprawnić wykorzystanie środków Funduszu Gro- 
" madzkiego na potrzeby konserwacji i budowy dróg 
_ lokalnych, : ; 


eg, dążyć do polepszenia stanu technicznego dróg szcze- 
gólnie tych, na których kontynuowana jest regularna 
: | komunikacja autobusowa P.K.S., 
4: dla zaspokojenia najistotniejszych potrzeb drogowych, 
ri utrzymać dotychczasowe tempo budowy dróg i nie do- 
puścić do przerwania prac w zakresie budowanych od 
_' szeregu lat ciągów drogowych. 


"W. zakresie obrotu towarowego 

1. dążyć do jeszcze szybszego unowocześnienia sieci 

handlowej drogą rozszerzenia sieci sklepów samoobsługo- 

wych i proselekcyjnych oraz barów samoobsługowych, _ 
2. przystąpić do dalszej intensyfikacji sprzedaży arty- 

_ kułów przemysłowych, m. in, drogą umiejętnego wykorzy- 

stania możliwości biur ratalnej sprzedaży tzw. ORS., 

3. zwiększyć i zabezpieczyć masę towarową niezbędną 
do pełnego zaopatrzenia ludności m. in. „przez rozszerzenie 


(o STU 
w 4 zobowiązać organizacje handlu do zacieśniania 
racy i współdziałanie z przemysłem terenowym 


umów handlowych na wykonywaną produkcję, 


- 5, zobowiązać PWRN do wystąpienia do władz central- 
ES nych o zwiększenie masy towarowej z rozdzielnictwa cen- 


ZĘ nych zadań wyzakresie obrotu towarowego. 
ZW zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 


) ks 
- nalnych z potrzebami budownictwa mieszkaniowego, ` 


dążyć do ścisłego koordynowania inwestycji komu- 


Dziennik Urzędowy Wojewódzkie: Radv Narodowej w Lublinie 


| rozpoczęcia w r. 1962, 


m le 2 


| budowlanych, 


- wych, melioracyjnych, budowy szkół i innych oraz BOB 2 
- tralnego. W związku z dyrektywnym ustaleniem zwiększo- | p 


| w r. 1961 w tych stanach, aby..zapewnié oddanie zaplano- 
| wanych obiektów do wzytku w r. 1962, 


| sieci szkół podstawowych, m. 


2. zorganizować i wykorzystać w możliwie szeroki 
stopniu inicjatywę i środki miejscowej ludności jako po- 
ważne uzupełnienie nakładów państwa przeznaczonych 
z budżetów rad narodowydh w planie inwestycyjnym na 
zaopatrzenie wsi w wodę, 4 


3. zapewnić przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe, zwłaszcza dla, obiektów planowanych da 


4. dążyć do osiągnięcia nie mniej niż 30% zaawanso- 
wania technicznego stanów surowych budownictwa miesz 
kaniowego rad narodowych przewidzi 'anego do realizacji 


5. przydzielać kredyty budzetowe na budownictwo mie 
szkaniowe ludności, przede wszystkim na realizację obie- 
któwi kontynuowanych, 

6. popierać. rozwój wszelkich form budownictwa mie- 
szkaniowego, a w szczególności budownictwa mieszkanio- 
wego spółdzielczego. = 
W zakresie oświaty 


1. wzmóc realizację pełnej powszechności nauczania 
w zakresie 7 klas szkoły podstawowej drogą rozszerzenia 
in. szkół specjalnych dla 
dzieci kalekich i upośledzonych, drogą sumi@nnej i syste- 
matycznej kontroli rodziców dzieci nie przestrzegających 
obowiązku szkolnego, a także „przez organizowanie opieki 
wychowawczej pozaszkolnej, 

2. rozszerzyć sieć szkół przysposobienia 
zwłaszcza szkół przysposobienia rolniczego, 

3. objąć szkoleniem w zakresie 7 klas szkoły podstawo- 
wej jak najszersze rzesze pracujących -poprzez zakłady* 
pracy i rady zakładowe drogą pae otai współpracy ` 
i interwencji, ; 

4. zwiększyć liczbę. świetlic ara i przedszkoli 
w Celu zapewnienia opieki wychowawczej dzieciom matek ; 
pracujących, zarówno w mieście jak i na wsi, l 

5. w związku z uzawodowieniem szkół przygotować 
należyte wyposażenie szkół w pomoce naukowe, pracownie 
i urządzenia techniczne, 

6. stworzyć warunki zabezpieczające podniesienia spraw 
ności nauczania, m; in. przez zmniejszenie drugoroczności 
i wzmożoną kontrolę absencji, ; 

7. stworzyć szersze możliwości absolwentom 7-mych 
klas dalszego objęcia ich nauką, w szkołach średnich; 
zwłaszcza zawodowych, ; 

8. realizować „Szkoły — Pomniki“ ‚we. dokumentacji 
typowej i powtarzalnej zgodnie z ogólńie obowiązującymi 
normatywami projektowania szkół, i 

9. zwrócić szczególną uwagę na realizację inwestycji 
szkolnych, które wykazują najniższe wykonanie ze wiszy- 
stkich dzialow. 

W zakresie kultury = $ l 

1. sfinalizować sprawę przekazania władzom centralnym 
stałej opieki nad Majdankiem, jako  ogólnonarodowym 
pomnikiem martyrologii ofiar hitlenyzmu (z uwagi na zbyt 
szczupłe fundusze jakimi dysponują władze terenowe). 
w zakresie służby zdrowia 

1. rozszerzyć możliwości kształcenia pielęgniarek poprzez 
zabezpieczenie odpowiednich pomieszczeń, 4 

2. troszczyć się o systematyczny rozwój urządzeń służby — 
zdrowia na wsi, 

3. usprawnić działalność zmierzającą do rozwoju urzą- 
dzeń turystyczno-wczasowych. 

W zakresie inwestycji 


1. czuwać nad jak najściślejszym przestrzeganiem zasady — 
koncentracji nakładów inwestycyjnych oraz zasady jak 
najdalej posuniętych oszczędności w stosowaniu materiałów 


zawodowego, 


2. pobudzać i rozwijać inicjatywę społeczeństwa w kie- — 
runku jak największego uaktywnienia terenu w zakresie — 
akcji wszelkiego rodzaju czynów społecznych — drogo- 


mowania stosownych zobowiązań. 

§ 9. i $ 

Wojewódzka Rada Narodowa zobowigzuje rady narodowe Po > 
nizszych szczebli do: E 

a) zapoznania aktywu spocz. rad SR > 


2% a En Fra NESARA Fre: a A zo 


e 
4 . 


_ z zagadnieniami planu gospodarczego i budżetu na 1961 r. 
Na naradach organizowanych przy ścisłej współpracy 
~ Z Komitetami Frontu Jedności Narodu, 


społecznych — w celu zwiększenia udziału ludności w CZy- 

nach w stosunku do wysokości pomocy Państwa, 
©) systematycznego analizowania przez wszystkie Ko- 
_ misje rad narodowych sprawozdań kwartalnych o wyko- 
< naniu planu gospodarczego i' budżetu oraz opracowania 
> wniosków dla prezydium i na sesje rad narodowych w za- 
_ kresie poprawy rytmiczności, prawidłowości i dyscypliny 
_ budżetowej w zakresie planu gospodarczego i budżetu. 


= Tb) bezpośredniego udziału w organizowaniu czynów — 
$ 


§ 10. 


Wykonanie niniejszej uchwały 
Wojewódzkiej Rady Narodowej. ' 


SSE; 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1961 r. — 
PRZEWODNICZĄCY PREZ. 
WRN 


4 zleca sie: Prezydium 


f 


m: 
w 
A 
= 


_ SEKRETARZ PREZ. 
SC: WRN 
Trey Edward Zajac (—) Pawet Dabek 
Poz. 65 


UCHWAŁA NR 271 
PREZYDIUM WOJWODZKIEJ RADY NARODOWEJ 
W LUBLINIE 


z dnia 29 listopada 1960 r. 


_W Sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków : 


Na podstawie $*20 uchwaly Nr 357 Rady Ministrów 
-z dnia 13 października 1960 r. (Mon. Pol. Nr 80 poz. 367 
z 1960 r.) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatry- 
wania skarg i wniosków oraz pk-tu 5 pisma okólnego 
"Nr 217 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1960 r. 
" w sprawie skarg i wniosków, Prezydium. Wojewódzkiej 


Rady Narodowej postanawia: 


A SM 

% Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej. Rady. Naro- 

~~ dowej lub stale urzędujący członek Prezydium przyjmować 

' będzie obywatel” w sprawach skarg i wniosków w ponie- 

_ działki każdego tygodnia w godzinach od 10 do ]4-e] 

i poza godzinami urzędowymi również w poniedziałki 
od godz. 16-ej do 18-ej. - 

Jeżeli w poniedziałek ) awov 

od pracy, dzień przyjmowania skarg i wniosków będzie 
najkliäszy powszedni dzień tygodnia. 


s "8 2. 


` Kierownicy: wszystkich jednostek organizacyjnych Prezy- 
~ dium Wojewódzkiej Rady Narodowej, lub ich zastępcy, 
a wyjątkowo upoważnieni przez nich „odpowiednio przy- 
- gotowani pracownicy, codziennie przyjmować będą obywa- 
_ teli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowych 
Od godz. 10-ej do 13-ej. ` 
yi 8:3. 
Kierownicy lub zastepcy kierownikow ` 
 zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jak: Rolnictwa 
"1 Leśnictwa, Finansów, Skupu, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Zatrudnie- 
nia, Handlu, Przemysłu, Ardhitektury i Nadzoru Budowla- 
nego, Komunikacji, Kuratorium Okręgu Szkolnego i Urzędu 
Spraw Wewnętrznych przyjmować będą skargi i wnioski 
Od obywateli w każdy poniedziałek od godziny 16 do 18. 
Jeżeli w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny 
0d pracy, dniem przyjmowania skarg i wniosków po 80- 
„ dzinach pracy będzie najbliższy powszedni dzień tygodnia, 


` 


Y $ 4. 


E 


Wydziałów Pre- 


Dyrektorzy zjednoczeń i zarządów podporządkowanych — 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przyjmować 
obywateli w sprawach skarg i wniosków w ponie- 
działki każdego tygodnia w godzinach od 10 do 14 i poza 
odzinami urzędowymi również w ponieđziałki od godziny 


| Jeżeli w poniedziałek wypada dzień ustawowo wolny 


RAPIE 


Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie _ 


| zmierzające 


wypada dzień ustawowo wolny 


"w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego 


Wee PY OM. 6: 1 e w : z mm" a 


w 
2 
ge 

ES 
FA 


Nr 9 aoe 65 = x 


od pracy dniem przyjmowania skarg i wniosków będzie 


najbliższy powszedni dzień tygodnia. 


$ 5. 


Skargi i wnioski otrzymane bezpośrednio od obywateli 
w czasie przyjęć bądź też za pośrednictwem poczty oraz 
artykuły, notatki wiadomości opublikowane w prasie +. 
i radio, a mające w swej treści znamiona skargi lub z 
wniosku należy ewidencjonować w specjalnych rejestrach. 


y § 6. x , FRZ? 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie na Bać 
swych posiedzeniach w miesiącach czerwcu i grudniu kaz- N 
dego roku analizować sprawę rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków zgłoszonych do Prezydium Wojewódzkiej y 
Rady Narodowej i jego organów, oraz wyciągać wnioski ab 
do usunięcia ı ewentualnych niedociągnięć, ~~ 
a w szczególności |likwidojwiania źródeł powodujących skargi ; 
przez usprawnienie pracy. PEER 
W związku z powyższym kierownicy jednostek organiza- =.= 
cyjnych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przed- ra 
kładać będą w terminach do 1 czerwca i 1 grudnia każdego y 
roku sprawozdania z zakresu rozpatrywania i załatwiania s 
skarg i wniosków do Wydziału Organizacyjno-Prawnego = | 
PWRN. = WARDZE 
RO i 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Prezydium Woje- 
wódzkiej Rady Narodawej sprawować będą nadzór bieżący ; 
nad załatwieniem skarg i wniosków w resortowo pod- > 
porzadkowanych im jednostkach powiatowych i umieszczać 


będą oceny z tego zakresu w składanych sprawozdaniach f — = 
do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. ZO R 
nA 
$ 8. SE: 

Rozpatrywać na swych posiedzeniach informacje o spo- Ses 
sobie przyjmowania i załatwiania skarg i. wniosków niżej = 


wymienionych organów: 


1. Prokuratury Wojewódzkiej w miesiącu marcu 
2. Wojewódzkiej Komendy M. O. ;w miesiącu kwietniu: MESS 
3. Państwowej Inspekcji Handlu Wew..w miesiącu maju, 
4. Inspektoratu Kontrolno-Rewizyjnego w miesiącu > 
czerwcu. (3 TRB TŁA 
5. Wojew. Zarządu Łączności w miesiącu wrześniu. HE 
6. Dyrekcji Okr. Kolei Państwowych w miesiącu paź- -~ 
dzierniku, LR 
7. Sądu Wojewódzkiego w miesiącu listopadzie — każd 
go roku. ? > 


§ 9. 


1. Prezydia Powiatowych Rad Narodowych uregulują ER, 
w drodze własnych uchwał w oparciu o powołane na = ă 
wstępie przepisy oraz niniejszą uchwałę sposób przyj- DW 
mowania i rozpatrywania skang i wniosków przez Prze-. 
wodniczącego Prezydium PRN, kierowników jednostek — 
organizacyjnych Prezydium PRN oraz prezydia gromadz- ~ 
kich, osiedlowych i miejskich rad narodowych. ` i R EA 

2. Prezydia powiatowych rad narodowych Przed 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w terminie do — 
dnia 15 grudnia br. wyżej wymienione uchwały. REI 


$ 10. HA 
Kierownik Wydziału Oragnizacyjno-Prawnego Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej poda do publicznej wia- x 
domości drogą obwieszczen .w prezydiach rad narodowych = 
wszystkich stopni, oraz przez ogłoszenie w Dziennika MR 
Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej i w miejscowej 
prasie informacje o dniadh i godzinach przyjmowania = _ 
obywateli w sprawach skarg i winiosków przez Przewod- > 
niczącego lub stale urzędującego członka Prezydium Woje- 
wódzkiej Rady Narodowej oraz przez kierowników jed- ' 

nostek organizacyjnych Prezydium Wojewódzkiej Rady © 
Narodowej, . WRO 
| $ 11 A eae. 
Prezydia powiatowych rad narodowych analogicznie do | 
$ 10 spowodują podanie do publicznej wiadomości infor- 
macji .o dniach i godzinach przyjmowania obywateli 


< 


lub stale urzędującego członka Prezydium PRN i przez 
kierowników jednostek organizacyjnych Prezydium PRN  — 
oraz przez przewodniczących gromadzkich rad narodowych, 

prze: czących prezydiów osiedlowych i miejskich rad 
narodowych. (e ik 


y 


W M GA, > zr) Uwa Z o ER Tr <P pees. PET 
a HERE A PES aż a PE e F 
Dziennik Urzedowy Wojewödzkiej Rady NI w Lublinie str. 74 
§ 12. projektowo- RER UN dla budowy wodociagu oraz nad- 
Wykonanie uchwały. zleca się kierownikom wszystkich zór inwestorski nad budową. 
jednostek organizacyjnych Prezydium Wojewódzkiej Rady § 8. : 


Narodowej oraz prezydiom powiatowych rad narodowych. Dla rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych ko- ES 
S519, nieczne sa: 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1961 r. a) założenia określające przebieg inwestycji oraz uza- 


RE, > E A f om sadniające potrzebę jej realizacji, 
z wyjątkiem $9, który obowiązuje od dnia podjęcia uchwały. b) dokumentacja hydrogeologiczna niezbędna dla usta- 


i lenia i uzyskania zatwierdzenia zasobów wodnych, 
SEKRETARZ PREZ. PRZEWODNICZĄCY PREZ. | c) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę - 


WRN WRN: | 
Edward Zając Pawel Dąbek wodociągu wiejskiego. 
> Saw E 
4 Poz. 66 Postępowanie wodno-prawne może być wszczęte dopiero 
d | po zatwierdzeniu statutu spółki wodnej i dokonania wybo- 
WYTYCZNE | ru władz spółki. * 
PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 3 
W LUBLINIE | gE 
Do podstawowych zadań zarządu nowoutworzonej spółki 
z dnia 29 listopada 1960 r. ’ wodnej do budowy wodociągu wiejskiego należy. 


e zd s a) zebranie od członków spółki niezbędnego funduszu, 
O M urzadzen z organizowania spółek wodnych dla budowy jako udziału zainteresowanych w kosztach inwestycji (mi- 
eS _ urządzeń zaopatrywania w wodę ludności wsi. nimum 60/0 w gotówce i robociźnie łącznie), , 
ważą Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 3 i art. 68 ustawy z dnia b) przekazanie zebranych środków finansowych na konto 
a mj 25.1.1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) | wskażane przez organ do spraw gospodarki komunalnej 
k; oraz art. 4 ust. 1, 2, 3 i 4 i art.6 ust.2 i 3 ustawy z dnia | zajmujący się wykonaniem inwestycji, vá 
cej 17.11.1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. c) opracowanie budżetu spółki wodnej w/g wskazań 
== Nr 11 poz. 72 z 1960 r.) Prezydium Woj WORA Rady | organu do spraw gospodarki komunalnej, 


= _ Narodowej postanawia: d) mobilizowanie członków spółki do robót niefachowych 


j i ,pod nadzorem przedsiębiorstwa wykonawczego, jak roboty 
` pi Bek ziemne i transport, 
Uznaé spółki wodne dla budowy wodociągów wiejskich e) nadzór społeczny nad całością robot ze szczególnym 


za najwłaściwszą formę organizacyjną wykonawstwa wo- | uwzględnieniem oszczędności i gospodarności w wyko- ' 
z N i otoczyć je jaknajbardziej a ab opieką. nawstwie, i j 


§ 2. f) występowanie z winioskiem do organu gospodarki 
p f wodnej Prezydium Pow. Rady Narodowej o udzielenie 
M Zalecié Prezydiom Gromadzkich Rad Narodowych prze- | pozwolenia wodno-prawnego na korzystanie z wód, F 


a prowadzenia szerokiej agitacji wśrógł mieszkańców wsi | g) konywanie innych iązkó ik $ k 
Pa kierunku inicjowania budowy wodociągów wiejskich Wiekowe zara ych obowiązków wynikających ,z za | 
w trybie spółek wodnych. A 
i § 11. 4 
8 3. Nadzór nad działalnością spółki pod względem organiza- ~ 


í Mplejeiywa wybudowania wodociągów na terenie gromady | cyjno-prawnym sprawować będą właściwe organy gospo- y 
| winna „WYJŚĆ od samych zainteresowanych mieszkańców, | darki wodnej, a w zakresie technicznym organy gospodarki = 
któr órzy ' będą korzystać z urządzeń wodociągowych. Aktyw | komunalnej. 

“Judnosei wiejskiej winien zainicjować zwołanie zebrania : s 
wiejskiego, na którym zostanie przedyskutowana forma à § 12. z 
organizacyjna budowy i podjęta uchwała o budowie z pi- ` 


j ; Dla wykorzystania wszystkich potencjonalnych możli- 

x ie udziału poszczególnych o A A. wości uzyskania środków finansowych dla poprawy zao- 

patrzenia ludności wiejskiej w wodę dla celów pitnych, 

gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej — należy wy- 
korzystać w możliwie najszerszym stopniu nakłady in= — 
westycyjnć na budowę ujęć wodnych przy zakładach ~ 
eso zajmą sie: Referat do spraw Komunalnego | przemysłowych, Ośrodkach Zdrowia, Państwowych Gos- _ 

Budownictwa Wiejskiego przy Wydziale Gospodarki Ko- podarstwach Rol inych, Państwowych Ośrodkach Maszy- 

munalnej i Mieszkaniowej Prezydium WRN przy współ- | nowych, zakładach produkcyjnych i usługowych Gminnych 


pracy organów do spraw gospodarki wodnej (Referaty | Spółdzielni, Zakładach Spółdzielni Mleczarskich, Zakładach _ 
- Wodno-Prawne) oraz Prezydiów Gromadzkich i Powiato- Opieki Społecznej i innych. N 


wych’ Rad Narodowych. EA ' 
Ę y eee 


mać us >. Zobowiązuje się organy służby geologicznej, gospodarki 
= Podstawą podjęcia czynności związanych z postępowaniem | wodnej i gospodarki komunalnej Prezydium WRN do . 
założenia spółki wodnej wodociągowej jest podpisana | każdorazowej analizy możliwości wykorzystania inwestycji j 
rzez zainteresowanych i potwierdzona przez P.P.R.N. | wymienionych w'§ 12 dla poprawy zaopatrzenia wsi. 
claracja o budowie wodociągu. w wodę, w szczególności przez budowę ujęcia wodnego 


E) 
+ 


a 
4 
4 
p 
N, 


o wydajności zapewniającej pokrycie potrzeb całej wsi 
s j § 6. i będącego zapóczatkowaniem wodociągu wiejskiego. 
i Złożona ti o budowie wodociagu jest wnioskiem § 14. . | 
o wszczęcie postępowania dla założenia spółki wodnej. PER | 
- Postępowanie w tej sprawie przeprowadza organ admi- Wykonanie wytycznych zleca się Kierownikom 'Wy- . 
nistracji gospodarki wodnej właściwego RE powia- | działów: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Bu- 
towej rady narodowej. - downictwa i Gospodarki Wodnej Prezydium WRN oraz 


' Rzeczoznawcą technicznym dla założeń projektowych Prezydiom Powiatowych i Gromadzkich Rad Narodowych. — 
będzie pracownik do spraw gospodarki komunalnej upoważ- r a | 
niony do opiniowania założeń projektowych i dokumentacji § 


oe sam Wytyczne wchodzą w życie z dniem ich powzięcia. 


-- C ane SEKRETARZ PREZ, _ PRZEWODNICZĄCY PREZ. 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zapewni do- | WRN =e 
br me en RER opracowanie założeń i dokumentacji Edward Zając en ic abel 2 
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Załącznik do wytycznych Prezy- 
dium WRN w sprawie zasad orga- 
nizowania spółek wodnych | dla 
budowy wodociągów wiejskich, 


DEKLARACJA 


My niżej podpisani mieszkańcy wsi 
na zebraniu wiejskim w dnIU mmm PO Za- 
poznaniu się z możliwościami budowy urządzeń do zbio- 
rowego zaopatrzenia ludności w wodę przy zapewnieniu 
pomocy Państwa odczuwając bardzo dotkliwie brak dobrej 
wody uchwalamy co następuje: 

1) uchwalamiy pobudować wodociąg lokalny z własnych 
środków przy pomocy Państwa do końca roku 19... 


2) sprawą budowy; konserwacji i eksploatacji urządzeń 
wodociągowych zajmie się spółka wodna, 


3) deklarujemy swój udział w kosztach budowy wodo- 
ciągu do WYSOKOŚCI.  errisrresecqerrrseerneernsernnsnseate o/o w/g kosztorysu 
wynikowego Oraz zobowiązujemy się wykonać wszelką 
robociznę nie wymagającą fachowej znajomości oraz do- 
starczyć transport, j 


4) zwracamy się do Prezydium Powiatowej Rady Naro- 
dwej o sfinansowanie pozostałych kosztów budaw'y 
urządzeń wodociągowych, a w szczególności zapewnienie 
niezbędnej dokumentacji prawnej, opracowanie założeń 
i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzoru 
inwestorskiego nad budowa, 


5) w przypadku uznania, że postulowana przez nas 
inwestycja jest realna prosimy o traktowanie niniejszej 
deklaracji jako wniosku o wdrożenie postępowania w spra- 
wie zawiązania spółki wodnej, 


6) do załatwienia spraw związanych z realizacją postu- 
latów zawartych w niniejszej deklaracji powolujemy 
Tymczasowy Komitet Oroganizacyjny Budowy. Wodociągu 
Lokalnego w poniższym składzie, który 'jest upoważniony 
jednocześnie do podejmowania w porozumieniu z Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej wszelkich decyzji w naszym 
imieniu a mianowicie: 


a) Przewodniczący Komitetu Ode... 


b) zastępca Przewodniczącego Ob...... 


c) Członek OR an 
e) A OD oai Gad kadet 
f) m CI EE EE 


DR ZZ 
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Wykaz i podpisy zainteresowanych uchwalających 
deklarację 


własnoręczny 
U Miejsce Zawód i posia- Ilość podpis 
Lp. Nazwisko iimię zamieszk. dany majątek osób deklarującego 


u R w» Nh 
Q 
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OD ine sc e R ala sree eee AKA cnet ee 


Prezydium Powiatowej Ra- Stwierdzono autentyczność 
dy Narodowej w ~ podpisów 

stwierdza, że niniejsza inwe- Prezydium Gromadzkiej 
stycja mieści sie w Narodo- RN 

wym Planie Gospodarczym, 
jest realna oraz uzasadnio- 
na pod względem gospodar- 
czym z uwagi na (intensyfi- 
kacje rolnictwa, trudności w 
zaopatrywaniu w wodę, brak 
dostatecznej ilości wody, zła 
jakość wody pod względem 
sanitarnym itp.) 

(Pieczęść okrągła 7 
Prezydium) y fs 


a p 
Prezydium) 


Poz. 67 


DECYZJA 
WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKA- 
NIOWEJ PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ 
W LUBLINIE 


t NE 
i 


z dnia 12 listopada 1960 r, 


w sprawie zatwierdzenia planu podziału terenów budow- 
nictwa jednorodzinnego Lublin — Dziesiąta, 


Na podstawie $$ 16 i 17 rozporządzenia Rady Ministrów a, 
z-dnia 12 grudnia 1958\r. w sprawie postępowania przy 
podziale i rozgraniczeniu nieruchomości na terenach bu- 
downictwa domów jednorodzinnych (Dz. U. Nr 1 z 1959 r.. 
poz. 1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej č 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w! Lubilinie zatwier- 
dza plan podziału terenów budownictwa jednorodzinnego 
Lublin — Dziesiąta opracowany przez Wojewódzkie Przed- 
siębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Lu- 
blinie. 

Od niniejszej decyzji nie przysiuguje prawo odwołania. 
Osobom zaintersowanym, których zastrzeżenia do projektu a 
podziału nie zostały uwzględnione służy prawo dochodze- 
nia swoich rozszczeń od Państwa na drodze sądowej, 


Z-ca Kierownika Wydziału A 
St. Pasek 


